ELECCIONES 
GENERALES 
JULIO 
2 0 2 3 


España 


Datos de Constitución 


Mesas 


Constituidas 
60.314 


Suspendidas 
0 


Totales 
60.314 


@ vesas 
100% 

@ censo 
100% 


Censo 
35.140.881 
0 
35.140.881 
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Autonomías Provincias 


Mapa 


Mapa 


España 
Autonomías Constituidas Totales Porcentaje 
Andalucía 10.280 10.280 100% 
Aragón 2.198 2.198 100% 
Canarias 2.943 2.943 100% 
Cantabria 777 777 100% 
Castilla y León 4.527 4.527 100% 
Castilla-La Mancha 3.101 3.101 100% 
Cataluña 8.923 8.923 100% 
Ciudad Autónoma de Ceuta 96 96 100% 
Ciudad Autónoma de Melilla 87 87 100% 
Comunidad de Madrid 7.118 7.118 100% 
Comunidad Foral de Navarra 997 997 100% 
Comunitat Valenciana 6.167 6.167 100% 
Extremadura 1.426 1.426 100% 
Galicia 3.960 3.960 100% 
Illes Balears 1.249 1.249 100% 


La Rioja 275 275 53% 


Mapa 


Autonomías Constituidas Totales Porcentaje 


Nafa Var" 4 197 4 197 ranz 


